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उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग ) 

भारतीय मानक ब्यूरो 
___ अधिसूचना 

नई दिल्ली , 26 मई, 2015 
का . आ . 1457 ( अ). - भारतीय मानक ब्यूरो नियम 7 के उपनियम (1) के खंड ( ख) के अनुसरण में यह एतद्द्वारा 
अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय मानक , जिनके विवरण इसके साथ अनुबंधित अनुसूची में दिए गए हैं निरस्त कर दिए 
गए हैं और वापस ले लिया गया है : 

अनुसूची 
क्रम - रद्द किये गए मानक ( कों ) की संख्या , का . आ . संख्या एवं भारत के राजपत्र 

टिप्पणी 
संख्या वर्ष एवं शीर्षक 

भाग II , खण्ड 3, उप - खंड (ii) में 
प्रकाशन की तिथि 

( 4) 
आई एस 1448 (भाग 1/ अनुभाग 1): 

का . आ . संख्या 366 यह मानक 07 04 2014 को आयोजित अपनी 16 
2002 

दिनांक 23 11 2002 वीं बैठक में पेट्रोलियम कोयला और संबंधित उत्पाद 

प्रभाग परिषद् ( PCDC ) द्वारा वापस ले लिया 

गया है । 
2 | आई एस 1448 ( भाग 24): 1971 

का . आ . संख्या 3163 

यह मानक 07 04 2014 को आयोजित अपनी 16 
दिनांक 10 11 1973 वीं बैठक में पेट्रोलियम कोयला और संबंधित उत्पाद 

प्रभाग परिषद् ( PCDC) द्वारा वापस ले लिया 

गया है । 
3 | आई एस 1448 (भाग 75): 1968 

का . आ . संख्या 1455 यह मानक 07 04 2014 को आयोजित अपनी 16 
दिनांक 19 04 1969 वीं बैठक में पेट्रोलियम कोयला और संबंधित उत्पाद 

प्रभाग परिषद् ( PCDC ) द्वारा वापस ले लिया 
गया है । 


( 1) 


( 2) 


( 3 ) 
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4 


| आई एस 1448 ( भाग 80): 1973 


का . आ . संख्या 0173 
दिनांक 03 01 1976 


यह मानक 07 04 2014 को आयोजित अपनी 16 
वीं बैठक में पेट्रोलियम कोयला और संबंधित उत्पाद 
प्रभाग परिषद् ( PCDC ) द्वारा वापस ले लिया 
गया है । 
यह मानक 07 04 2014 को आयोजित अपनी 16 
वीं बैठक में पेट्रोलियम कोयला और संबंधित उत्पाद 
प्रभाग परिषद् ( PCDC ) द्वारा वापस ले लिया 


5 


| आई एस 1448 ( भाग 83): 1974 


का . आ . संख्या 1062 
दिनांक 09 04 1977 


गया है । 


6 


| आई एस 436 (भाग |/ अनुभाग 2 ) : 
1976 


कासंख्या . आ . 098 
दिनांक 12 01 80 


____ 7 


आई एस 436 (भाग II ) : 1965 


का . आ . संख्या 2419 
दिनांक 13 08 1966 


8 


आई एस 414 : 1965 


का . आ . संख्या 1308 
दिनांक 30 04 1966 


9 


| आई एस 827 : 1966 


का . आ . संख्या 4023 
दिनांक 31 12 1966 


10 | आई एस 831 : 1979 


का आ संख्या 2863 
दिनांक 17 10 1981 


यह मानक 07 04 2014 को आयोजित अपनी 16 
वीं बैठक में पेट्रोलियम कोयला और संबंधित उत्पाद 
प्रभाग परिषद् ( PCDC ) द्वारा वापस ले लिया 
गया है । 
यह मानक 07 04 2014 को आयोजित अपनी 16 
वीं बैठक में पेट्रोलियम कोयला और संबंधित उत्पाद 
प्रभाग परिषद् ( PCDC ) द्वारा वापस ले लिया 
गया है । 
यह मानक 07 04 2014 को आयोजित अपनी 16 
वीं बैठक में पेट्रोलियम कोयला और संबंधित उत्पाद 
प्रभाग परिषद ( PCDC) द्वारा वापस ले लिया 
गया है । 
यह मानक 07 04 2014 को आयोजित अपनी 16 
वीं बैठक में पेट्रोलियम कोयला और संबंधित उत्पाद 
प्रभाग परिषद् ( PCDC ) द्वारा वापस ले लिया 
गया है । 
यह मानक 07 04 2014 को आयोजित अपनी 16 
वीं बैठक में पेट्रोलियम कोयला और संबंधित उत्पाद 
प्रभाग परिषद् ( PCDC ) द्वारा वापस ले लिया 
गया है । 
यह मानक 07 04 2014 को आयोजित अपनी 16 
वीं बैठक में पेट्रोलियम कोयला और संबंधित उत्पाद 
प्रभाग परिषद् ( PCDC ) द्वारा वापस ले लिया 
गया है । 
यह मानक 07 04 2014 को आयोजित अपनी 16 
वीं बैठक में पेट्रोलियम कोयला और संबंधित उत्पाद 
प्रभाग परिषद् ( PCDC ) द्वारा वापस ले लिया 
गया है । 
यह मानक 07 04 2014 को आयोजित अपनी 16 
वीं बैठक में पेट्रोलियम कोयला और संबंधित उत्पाद 
प्रभाग परिषद् ( PCDC) द्वारा वापस ले लिया 
गया है । 
यह मानक 07 04 2014 को आयोजित अपनी 16 
वीं बैठक में पेट्रोलियम कोयला और संबंधित उत्पाद 
प्रभाग परिषद् ( PCDC ) द्वारा वापस ले लिया 
| गया है । 


11 | आई एस 2205 : 1962 


का . आ . संख्या 0242 
दिनांक 26 01 1963 


12 | IS 4973:1968 


का . आ . संख्या 2330 
दिनांक 14 06 1969 


13 


आई एस 13360 (भाग 9/ अनुभाग 4 ) 
: 1997/ आई एस ओ 183:1976 


का . आ . संख्या 0326 
दिनांक 1492 1998 


14 | आई एस 13360(भाग 8/ अभुभाग 10): 

1999/ आई एसओ 4600: 1992 


का . आ . संख्या 2413 
दिनांक 28 08 1999 


[ संन्दर्भ : पब / जीएन - 3 ] 
डी . के. नैयर , वैज्ञानिक जी - एवं मुख्याधिकारी (मानकीकरण ) 
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MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 


(Department of Consumer Affairs ) 
( BUREAU OF INDIAN STANDARDS) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th May, 2015 
S .O . 1457 ( E ). — In pursuance of clause (b ) of sub - rule ( 1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, it 
is, hereby notified that the Indian Standard , particulars of which are given in the Schedule hereto annexed has been 
cancelled and stands withdrawn. 

SCHEDULE 


No. and Year of the Indian Standards cancelled 


Remarks 


No. 


S . O . No. & Date 

published in the 
gazette of India . Part 
II , Section - 3 , Sub 
section ( ii ) 

( 3 ) 
S .O No 366 
Dated 23 11 2002 


( 1 ) 


1 


IS 1448 (Part 1 /Sec 1): 2002 Methods of Test for Petroleum and 
Its Products: Part 1/ Section 1 Determination of acid number of 
petroleum products by potentiometric titration (second 
revision ) 


2 


IS 1448 (Part 24 ) : 1971 Methods of test for petroleum and its 
product : Part 24 Kauri- Butanol value ( first revision ) 


S . O . No. 3163 
Dated 10 11 1973 


3 


IS 1448 (Part 75) : 1968 Methods of test for petroleum and its 
products : Part 75 Odour of liquefied petroleum gases 


S . O No. 1455 
Dated 19 04 1969 


The standard has been 
withdrawn by Petroleum Coal 
and related Products Division 
Council (PCDC ) in its 16th 
meeting held on 07 04 2014 . 
The standard has been 
withdrawn by Petroleum Coal 
and related Products Division 
Council (PCDC ) in its 16th 
meeting held on 07 04 2014 . 
The standard has been 
withdrawn by Petroleum Coal 
and related Products Division 
Council (PCDC ) in its 16th 
meeting held on 07 04 2014 . 

The standard has been 
withdrawn by Petroleum Coal 
and related Products Division 
Council (PCDC ) in its 
16thmeeting held on 07 04 
2014 . 


4 


IS 1448 ( Part 80 ): 1973 Methods of test for petroleum and its 
products: Part 80 Determination of trace elements in Petroleum 
products – Lead 


S .O . No. 0173 
Dated 03 01 1976 


IS 1448 (Part 83 ): 1974 Methods of test for petroleum and its 
products : Part 83 Determination sulphur by 
Wickboldoxyhydrogen method 


S . O No. 1062 
Dated 09 04 1977 


6 


| IS 436 (Part I/Sec 2 ) : 1976 Methods for sampling of coal and 
coke: Part I Sampling of coal: Section 2 Mechanical sampling 


S .O . No. 098 
Dated 12 01 80 


The standard has been 
withdrawn by Petroleum Coal 
and related Products Division 
Council ( PCDC ) in its 16th 
meeting held on 07 04 2014 . 
The standard has been 
withdrawn by Petroleum Coal 
and related Products Division 
Council ( PCDC ) in its 16th 
meeting held on 07 04 2014 . 
The standard has been 
withdrawn by Petroleum Coal 
and related Products Division 
Council (PCDC ) in its 16th 
meeting held on 07 04 2014 . 


7 


IS 436 ( Part II ): 1965 Methods for sampling of coal and coke : 
Part II Sampling of coke( first revision ) 


S . O No . 2419 
Dated 13 08 1966 


IS 414 : 1965 Specification for Guts for tennis, badminton and 
squash racket ( first revision ) 


S .O . No. 1308 
Dated 30 04 1966 


The standard has been 
withdrawn by Petroleum Coal 
and related Products Division 
Council (PCDC ) in its 16th 
meeting held on 07 04 2014 . 
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| IS 827 : 1966 Specification for Sinew guts for tennis and 
badminton rackets ( first revision ) 


S . O . No. 4023 
Dated 31 12 1966 


10 


IS 831: 1979 Specification for Badminton racket frames (second 
revision ) 


S .O . No. 2863 
Dated 17 10 1981 


11 


IS 2205: 1962 Specification for Tube inflated football bladders 


S .O . No. 0242 
Dated 26 01 1963 


The standard has been 
withdrawn by Petroleum Coal 
and related Products Division 
Council (PCDC ) in its 16th 
meeting held on 07 04 2014 . 
The standard has been 
withdrawn by Petroleum Coal 
and related Products Division 
Council ( PCDC ) in its 16th 
meeting held on 07 04 2014. 
The standard has been 
withdrawn by Petroleum Coal 
and related Products Division 
Council (PCDC ) in its 16th 
meeting held on 07 04 2014 . 
The standard has been 
withdrawn by Petroleum Coal 
and related Products Division 
Council (PCDC ) in its 16th 
meeting held on 07 04 2014 . 
The standard has been 
withdrawn by Petroleum Coal 
and related Products Division 
Council ( PCDC ) in its 16th 
meeting held on 07 04 2014 . 

The standard has been 
withdrawn by Petroleum Coal 
and related Products Division 
Council (PCDC ) in its 16th 
meeting held on 07 04 2014 . 


12 


IS 4973 :1968 Specification for Badminton woolen balls 


S . O . No. 2330 
Dated 14 06 1969 


IS 13360 (Part 9 /Sec 4 ) : 1997 / ISO 183 : 1976 Plastics -Methods 
of testing : Part 9 Optical properties Section 4 Qualitative 
evaluation of the bleeding of colorants 


S . O . No. 0326 
Dated 14 92 1998 


14 


IS 13360 ( Part 8 /Sec 10 ) : 1999 / ISO 4600 : 1992 Plastics 
Methods of testing : Part 8 Permanence/ chemical properties 
Section 10 Environmental stress-cracking (ESC )– Ball or pen 
impression method 


S .O . No. 2413 
Dated 28 08 1999 


[Ref: PUB /GN -3 ] 
D . K . NAIR , Sc.-G & DDG (Standardization ) 
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